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Un objet réel eut placé à une distance D d’un écr.an 10; t-iiie lentille 
convergente de distance focale fest placée entre! roltjel. et l'écrtin. 

1° Montrer qut! si 1 ) > 1 l'on peut obtenir une imago n(.'1.(.od(‘ l'oltjol, sur 
l’écran pour doux positions de la lentille, à égales disf.aticos ilu mi¬ 
lieu do l’intervalle objet-écran. 

2° Expriimu’ la distance focale f en fonction de D et de la disliiiict! d 
qui sépare ctss dtuix positions. À quoi correspond le cas D = 4f 7 
Application : (talciihu' " f ” sachant que les mesures de D et d sont 2 lu 
et 0,8 in. rl. (‘cssac & G. Tréherne, Physique r*^C, page 304, n."G 



